EUGENIUSZ 


BAKALARZ 


NASZ DROGI MAZ i OJCIEC 
AKTOR TEATRU CRICOT 2 


przezywszy lat 59, zmarl nagle dnia 16 sierpnia 1999 r. 
MSZA SWIETA ZALOBNA przy Zmarlym odprawiona 
zostanie w poniedzialek dnia 23 sierpnia 1999 r. o godz. 10.20 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 

RODZINA i PRZYJACIELE 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


